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取扱説明書 
上手にご利用いただ < ために 


ぶ;まぶ蔵庫 

脱 ER-B37KH 
ER-B37KHL 



•正しく安をにお使いいただくために、ご使用前に、この『日が及説明書』 
をよくお読みください。 

•特に、「安を上のごミま意」は、必ず読んで正しくお使いください。 

ご使用中にわからないことがで具含が生じたときにおおに立ちまず。 
•お読みになつた後は、お使いになる方がいつでも見られるところに 
『保証書』とともに必ず保巧してください。 


保証書別添 


参この目が及説明書は、再生紙を使巧しています。 


株式会社富±通ゼネラル 

























各部のを前/特長 



冷気を天井か6吹き出し、ムラな 
<、スピーディに貪品を包か込 
か、庫内背面へ吸い这んでち作し 
ます。 


口心キ故:^卜山イ I 


最上段のトレイの高さを、2段階 
に調節できます。 


續 

庫内の気になるニオイをとリます。 




ドアアラーム機能について 


•ぶ蔵室の扉が開いたままになっていると、ち表のようにアラーム音が 
鳴リます。 

•扉を閉めればアラーム音は止まリます。 

•扉の開さ方が少ないとさは鳴リまだん。 

•アラーム音機能を停止さだるときは、お手入れのしかた （24 ページ） 
をご覧ください。 


扉の開放時間 

アラーム音 

1分 

ピッピッ 

2分 

ピッピッピッ 

3分 LU 上 

連続音 
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ER - B 37 KHL をお買上げのお客様へ…… 

この説明書は ER - B 37 KH で説巧してあリますび、扉の開き 
方が異なるだけでご使用方法は同じです。 

V_ J 


3 











































安を上のごミ主意 

参ご使用前に、この「安を上のごミま意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 
参この項目は、いずれも安をに関する内容でずので、必ず守ってください。 


♦表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じるを書が損書の程度を々の表示で区分し、意味は 
次のようになつています。 


吟警告 

日が及いを誤った場含、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。 

A ミ主意 

日が及いを誤った場含、使用者が傷書を負うを除が想定されるものおよび物的損書のみ 
の発生が想定されるもの。 J 


♦お守リいただく内容の種類を々の表示で区分し、意味は々のようになつていまず。 


f 絵表示について 

(下記は一例です。） 

禁止 

( S ) 

分解禁止 

攀止れ 

(D 

接械禁止 

〇記号は、してはいけない「禁止」内容です。 

記号のやがおくの絵は具体的な禁止内容を表していまず。 

〇 

必ず実施 

V 

〇 

アース 線 
接続 



•記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。 
記号のやがおくの絵は具体的な指示内容を表していまず。 


A 警告 


15 AW 上のコン它ントを単独で使用して 
<ださい。 


〇 

必ず実施 



他の器具と併用した分岐 
コン tz ントは異常発熱し 
て発义の原因となリます。 


電源は交流 100 V 専用コン它ントを使用 
して <ださい。 


〇 

必ず実施 



100 VW 外の電源は义災 
や感電の原因になリます。 


電源ブラヴにホコリが付着していないか、 
方夕、ソキのないよ5にブラヴの巧を根元 
まで差し込んでいるか、確認してください。 


ホコリが多く付着していた 
リ、差し込か方が不完全な 
場台は、义災-感電の原因 
となリます。 


電源プラヴはコードが下向きになるよ5に 
差し込んでください。 



必ず実施 


〇 

必ず実施 



逆に差し这むとコードに 
無理がかかリ、ショート • 
過熱し、感電•発乂の原因 
となリます。 


地震などによる賠倒防止の処置をしてくだ 
さい。 （8 ページ参照） 


〇 

必ず実施 



冷蔵庫が倒れてケだの原因 
となリます。 


アースを確実におリ付けてください。特に 
水気が湿気のある巧に据イ寸けるときは必ず 
アースエ事をしてください。 （8 ぺージ参照） 


アースをしまだんと漏電- 
感電の原因となリます。 
アースエ事は、販売店に 
ごホ目談< ださい。 



アース 線 
接続 
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A 警告 


電源コードが電源プラヴが傷んだリ、コン它 
ントの差し込みがゆるいときは使用しないで 
<ださい。 


0 

禁止 



感電•ショート-発义の原 
因となリます。 


電源コードをぶ蔵庫の脚が家具などで踏ん 
だリ、押しがけたリしないでください。 


ご 

禁 



電源コードを加工したリ、無理に巧げたリ、 
引っ張ったリ、ねじったリ、たばねたリしない 
で < ださい。 



禁止 


電源コードが破損し义災 
感電の原因となリます。 


煙が出たリ、変な臭いがするなど異常を 
発見した6すぐに電源プラヴをコン它ント 
か6巧いてください。 


煙が出な<なるのを確認 
して、販売店に修理を依頼 
してください。 



お手入れの際は、必ず電源プラヴをコン 
它ントから}ちいてください。 


電源プラヴを巧くときは、コードを持たずに 
必ず電源ブラヴを持つて巧いてく ださし、。 


惑 



めれた手で巧さ差ししない 
でください。感電•ショート 
の原因となリます。 


惑 



コードを引っ張って巧く 
とコードやプラヴを傷め 
て、义災•漏電の原因とな 
リます。 


庫内巧を交換するときは、必ず電源プラヴ 
を巧いてか6おこなつてください。 


長期間ご使用にな6ないときは、必ず電源 
ブラヴをコン它ントか6巧いてください。 


惑 



巧かずに作業すると感電の 
原因となリます。 


C 

惑 



そのままにしておさますと 
絶縁が悪 < なリ感電，漏電， 
义おの原因となリます。 


がス漏れがあつたときは、ぶ蔵庫がコン它ントには手を触れないで、窓を開けて換気を 
よ < して < ださい。 



冷蔵庫の電源プラヴを巧いたリすると、スパークによリ引乂爆発し、义災•乂傷の 
原因となリます。 


ご使用前に 
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A 警告 


湿気の多い巧が水のかかる巧への設置は 
避けてください。 





漏電の原因となリます。 
水気の多い巧へ設置する 
とさは必ず漏電遮断器を 
設置してください。 


上に水を入れた容器を置いたリ、水につけ 
たリ、水をかけたリしないでください。 



攀止れ 


こぼれた水で絶縁を悪< 
し、漏電乂災•ショート•感 
雲の原因となリます。 


ドアをいきおいよく開け放したリ、開けた 
ドアによリかかつたリしないでください。 


ドアにぶ6さがったリ、引き出し扉に 
乗ったリしないでください。 


(S) 

禁止 



ドアの破損-脱落によリ 
ケガの原因となリます。 



禁止 


倒れたリ、手をはさんだリ 
してケだの原因となリます。 


上に重量物がで安定な物を置かないで< だ 
さい。 


医薬品が学術資料は入れないでください。 


(S) 

禁止 



ドアの開閉で落下しケだの 
原因となリます。 


(S) 

禁止 



家庭用冷蔵庫は、温度管理が 
厳しい物は保ちでさまだん。 


揮発しがす < 引义性のものが、可燃性スプ 
レーは、そばで使用したリ、中に入れたリ 
しないで < ださい。 


ぶ蔵庫を廃棄処分するときは、ドアパ、ソキ 
ンヴをはずして < ださい。 


(S) 

禁止 



電気接点のスパークで引乂 
爆発や义災•乂傷の原因と 
なリます。 



必ず実施 


幼児が閉じ込め6れ、事故 
の原因となリます。 


故造しないでください。また、サービスマン 
W タトの人はが解 • 修理をしないでください。 


自動製氷機の機械部分（贈氷箱の上部）じ 
手を入れないでください。 


度) 

巧辭禁止 


ソ • X 


ジ 


ぅ^ 乂お•感電•ケだの原因と 
冥 なリます。修理はお買上げ 
の販売店または当社サービ 
ス窓□にごホ目談< ださい。 



接触禁止 


製氷皿が回転したとさ、 
ケガの原因とな U ます。 
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A ミ主意 


調節用前脚を回すときは、ぶ蔵庫を少し後方 
に傾けてから回してください。 


〇 

必ず実施 


00 


_ 後方に傾けないで回すと、 

寧床巧を傷つける原因となる 
ことがあリます。 


ドアを閉めるときは、とっ手を持って閉め 

てください C 、ム。 

ヒンン邹 

ドア及びヒンジ部付近を 
持って閉めると、指をはさ 
んでケガをする原因となる 
ことがあリます。 


〇 

必ず実施 



据イ寸けるとまは、ながて夫で水平な巧へ 
設置してください。 じゅうたん、畳、フ□-リンク' 

塩化ビ ニール 製の床巧などに 
振付けるときは、丈夫な板を 
敷いて < ださい。直接、据付け 
ると転倒によるケガや、床巧 
の変色の原因となることがあ 
必ず実施 リます。 



移動•運搬をするときは、庫内の食品をおリ出 
して製氷皿の水を捨て （27 ページ参照）、蒸発 
皿の水を}ちいてください。 （23 ページ参照） 


そのまま運搬すると貪品 
が傷んだリ水がこぼれて、 
床巧が変色する原因とな 
ることがあリます。 



口) 


Liu 


必ず実施 


運搬するときは、背面の運搬用とつ手と 
底面の運搬用とつ手に確実に手をかけて 
運搬してください。 （28 ぺージ参照） 


〇 

必ず実施 



ほかの所を持って運搬する 
と手がすべってケだの原因 
となることがあリます。 


食品を収納するときは、備よリ前にはみ 
出さないよ5に入れてください。 

◎©\ 1| 


はか出しているとドアが閉 
ま6な< なつたリ、ポケット 
のビンなどが割れてケだの 
原因となリます。 



禁止 


ビ、ソクフリーポケ、ジト前列には、底まで 
入らないボトル類は入れないで<ださい。 


出し入れ時に落下したリ 
破損してケだをする原因 
となることがあリます。 


臭ったリ、変色した食品は奠ベないで< だ 
さい。 



禁止 


0 

禁止 



腐敗によリ、病気の原因と 
なることがあリます。 


ぶ;ま室にビン類を入れないで < ださい。 


(S) 

禁止 




r 

] 

卜窃 

c 

-樹 


傷つきがすい巧の上では、ぶ蔵庫下部の 
キトスター（車輪)は使用しないでくださし、。 


中身が凍って割れ、ヶだの 
原因となることがあリます。 


(S) 

禁止 



床を傷つける原因となる 
ことがあリます。 


冷凍室巧の食品が容器（特に金属製のもの） 
には、めれた手で触6ないでください。 


ぶ蔵庫の底面には、手を入れないでくださし、。 


(§) 

接触禁止 



凍傷の原因となることが 
あリます。 


(§) 

接触禁止 


ド J 


冷蔵庫の底面には機械部分 
があリ、ケだの原因となる 
ことがあリます。 


ご使用前に 
































































据イ寸け 



* 感電防止のためにアースを取リ付け 
て < ださい。 


fi 電源コンたントにアース端子がある 
場含 

アース端テとアース接続ネジをアース線 



■アース端子がない場台 

お買上げの販売店または電気工事店に化頼し、 
アース エ事 （ D 種接地工事-有料） をして <だ 
さい。 

次のような所にはアース線を接続しないで 
<ださい。 

•水道管やガス管 
(爆発や引乂のを隙があリます） 

•電話線や避雷針のアース 
( 落雷のとさを隙があリます） 

■特に水気のるい場所に据付ける 
場さ 

アースの 他に漏電遮断器を設置することが 
義務づけ6れています。詳し< はお買上げの 
貝反売店にごホ目談< ださい。 


( \ 

このぶ蔵庫は家庭用ぶ蔵庫です。 

使い方のはげしい業務巧としてご使巧になると、 
ぶえに<<なる場合があリますので業務巧として 
はで向さです。 

V_ J 


据付けるときは 


万一の化震にそなえて 

•背面上部の運搬雨とつ手の巧 
に丈夫なベルトなどを通して 
壁や柱に固定して < ださい。 


風通しのよい所に 

•風通しが悪いとぶえにく 
<、電気代のムダになリ 
ます。 

* 背面のとつ手部を壁か6 
約1 cm 程度離して<だ 
さい。風通しの悪い場所な 
どでは、なるベ < すさ間を 
開けて < ださい。 



10 cm W 上 


0.5 cm 隻 
W 上 



ネ扉側面は、扉を開け 
たとき壁に当た6 
ないよ5にすさ間 
を開けて < ださい。 


熱気 • 湿気の少ない巧に 

•直射日光が当たる所やコン□の近< に置< と 
ぶえに<<なリ、電気のムダになリます。 

•湿気の多い巧や水のかかる戸斤に置< と、サビ 
や漏電などの原因になリます。 

巧がで夫で水平の所に 

•調節巧前脚を回し、高さを調節して水平に 
固定して < ださい。 

•床がじゆうたんや畳•フ□ーリンヴ-塩化 
ビニール 製の床巧の場合、下部全面に丈夫 
な板を敷いてください。（ぶ蔵庫底面の熱に 
よる変色防止） 


前面 カバー 


•ぶ沫室扉を少し手前に引いて、前面カバー取巧け 
部の突起を調節巧前脚の側面の巧に引つかけて 
取リ付けて < ださい。 



調節用前脚 


- - 

•ぶ蔵庫の設置状況によリ、電話器，インターホン- 
ラジオ-テレビなどに雑音が入ったリ、映像が乱 
れたリすることがあリます。このようなときは、 
ぶ蔵庫か6できるだけ離していただくか、ぶ蔵庫 
にアースけ妾地）することをおすすめします。 

ぶ蔵庫か6影響される距離は、電波や設置の状態 
によリ異なリます。 
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上手な食品の入れ方 

※使い始めにフラスチックの臭いがすることがあリまずが、庫内がちえてくれば消えます。 


振付けをした6 



鲁庫巧をふ< 

柔6かい巧でていねいにふさ 
ます。 


鲁電源を入れる 

電源プラヴをコンたントに差し 
逆みます。 




•庫巧が十分ぶえてか6 
食品を入れます。 


周囲温度が高い夏場などは食 
品が十分にぶえるまで約24時 
間ぐ6いかかることがあリま 
すので、翌曰にぶえ具合をお 
確かめ < ださい。 


食品を入れるとき 


鲁熱いものはぶまして •包んで 

庫内の温度が上がリ、電気代の ラップすることで、乾燥や臭い 
ムダになリます。 移リをよリ防ぐことがでさま 

す。 




•ふいて 

食品や容器には意外に多<の 
ミちれが付いています。洗った 
ものも水をよく切ってか6貞宁蔵 
して < ださい。 



食品の入れ方 


•0 及ぃ込み□はふさがなぃ•すき間を開けた方が••- •引き出し式ドアに袋など 

ぶ気の吸ぃ送み□をふさぐと すき間を開けた方が、ぶ気の循 がはさまれないように 

食品がちえに<< なリます。 環がよ < なリ、よリぶえやす< 

なリます。 

吸い送み □ 




入れる 

ぶ気の漏れを防ぎます。 
一 \- 


ジ 


邸 

た 


ぶ蔵庫に入れない方がよいわの 


•バナナ、^□ン、パイナップルなど。召し上がる 
直前にぶやすことは差し支えあリまだん。 


ぶ蔵庫に入れる必要のないもの 


•玉ねぎ、カボチト、にんじん、いも類はぶやして 
保ちする必要はあリまだん。 


ご使用前に 
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ぶ蔵室設定表示- 

ぶ蔵室温度表示- 

切替 コーナー 設定表示 

ぶ涼 コーナー 設定表示 
ぶ涼 コーナー 温度表示 



ソフト給凍 


▲切替 コーナー 設定 

一時製氷停止 


圆 I 

因 

FEE] 

幽 


ろ 、 A 、ホ 

冠/で巧 


□ック 


キ、ジチンタイフーフーク 

•キッチンタイマーが作動しているとき 
に表示します。 

キ、ソチンタイマー設定時間 

•キッチンタイマー使用時に設定時間を 
表でしをす。 


一時製氷停止 

•製氷停止しているときに表示します。 

設定□、ソク 

•設定□ツクしているときに表示します。 


>表示部の名前で記載している内容は、説 B 月巧 
として全ての内容を表示しています。実際に 
お使いになるときの表示とは異なリます。 


操作パネルの照明について 


♦操作ノ くネルの照 B 月は、普段はやや暗い表示をしています。いずれかのボタンを押すと、照 B 月が B 月る<なリます。 
♦操作ノ くネルの照明は、5秒 LU 上操作をしないともとに戻リます。 

普段の照 B 月を消しておきたいとき 


imj-f- mj-f- 

じボタンと^ボタンを 
同時に約3秒間押し続ける。 


アラームが2回鳴リ、照明の消なが1 
設定されます。操作の5秒後、照明 
が消えます。 


• 「冷凍コーナー湿度設定ボタン」と「切替コーナー溫度設定ボタン」を、同時に 
3秒 W 上押し続けると、照明が消なします。ただし、スイッチ操作後の5が間、 
およびキッチンタイマー使用中は点なします。 

♦もとの照 B 月に房すときは、照 B 月を消しておくときと同じ操作をしてください。 
♦操作のときに湿度設定位置が一時的に変わリますが、照 B 月の設定終了後、わと 
の設定が態に戾リます。 




-表示部 

キ、ジチンタイフー 
設定ボタン 


キ、ジチンタイフー 
スタート 

-/ ストツプボタン 


※操作パネルには、保護 
フイルムが貼付けてあリ 
ます。使用時にはがして 
<ださい。 

はがしたとま、一時的に 
ま示部に線や数字が表示 
されることがあリます 
が、すぐに消えます。が 
障ではあリまだん。 


操作パネルの名前 


帖 I 


操作パネル 




>な产巧 

活度設定ボタン 

切替コーナ ー 
温度設定ボタン 

ぶ凍コーナ ー 
温度設定ボタン 

製氷停止ボタン 


表示部の名前 



操作パネルの使い方 


ス六]?^! 

(\ V ^ jI 



IlD 蠻醒〇 


.クリア 
プ 
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温度設定のしかた 


ボタンを1回押すと点なします。続けて操作すると設定できます。 


ぶ蔵室 


>1 


冷蔵室 


切' s ]- ナ; 

毎/ 

旧 

▲ 切畳： ! づ-設定 

を凍コーナ;； 

這) i 

!"! た 

回-旧 


Control 

Display 


り1 

歡 

製氷停止 

〇 


冷蔵室 

ボタンを押すごとに 

【ち]の8■レ 旧^固 

の順にカーソルの位置が変わリま 
す。お巧みの温度の位置に合わだ 
て < ださい。 


场替-□—ナー ) ~^ の/去-]—ナー 



冷蔵室 


I ; 璧凍室 ' 

_ 因；,。 c_ 

壁切替コーナ 7 1 

! 砂, 

四圆 

^ ▲ な ] 畳]-す一設定 

棺^ 

四-旧。 


スソート 11 

が 

製氷停止 

〇 


ContrcH 

Display 



冷蔵室 

-Ok 


冷凍室 

囚 3 。 

切琶コー ナ;： 

風 

Mwa 随麵 i 

▲切含コーブー設定 

を凍〕 - ナ - 

哟 

卜旧う 


\ Control I 


\ Display 


製氷停止 

〇 


切替]-ナ^ 

(上 ボタンを押すごとに 


ソフトを凍 


の 順に カーソルの 位置が変わ リ 
ます。お巧かの温度の位置に合 
わだて < ださい。 


冷ま〕-ナ- 

(下がボタンを押すごとに 

^8^自 ^岡^囚^圃 

の順にカーソルの位置が変わリま 
す。お巧みの温度の位置に合わだ 
て < ださい。 


〔さらにぶ蔵室の温度を微調整したいとき） 


〔さ6にぶ凍室の温度を微調整したいとき） 


冷蔵室 るたふ 

•( >ボタンと〔 ） ボタンを同時に3秒じ(上 
押します。（現なの微調整が態を表示します） 
•さ6にボタンを押し続けると、 3秒ごとに下図 
のように温度表示部が変化します。 


冷ま三1^7 るたふ 

•じ乡ボタンと （ ^ボタンを同時に3秒 iU 上 
押します。（現なの微調整が態を表示します） 
•さ6にボタンを押し続けると、 3秒ごとに下図 
のように温度表示部が変化します。 


初期溫度設定 通常より 通常より 

(通常） 約 rc 高く 約 rc 但く 



A 



初期溫度設定 通常より 通常より 

(通常） 約 rc 高く 約 rc 但く 


〜 

驾- 日- 

一 

藍- H - 


1 ~L ■ 






A 


•その後5秒間、操作がない場合は設定を完了し 
ます。 

•電源お入時および停電後の設定は、初期温度設 
定になリます。 

•キッチンタイマー設定中•動作中•停止中は、こ 
の機能を使巧でさまだん。 


•その後5秒間、操作がない場合は設定を完了し 
ます。 

•電源お入時および停電後の設定は、初期温度設 
定になリます。 

•キッチンタイマー設定中•動作中•停止中は、こ 
の機能を使巧できまだん。 


使 

し、 

方 


温度設定位置と庫内温度 


温度設定位置 

ぶ蔵室 

ぶ凍室 

強 

「中」よリ2〜3でおくなリます。 

中（通常） 

約2〜5で 

約-17〜-21で 

>弓>弓 

「中」よリ2〜3で高くなリます。 


溫度設定位置 

切替室 

、公 'ホ 

/P 巧 

約-21で〜-18で 

ソフト冷凍 

約 一9で〜一5で 


* 表の温度は、周囲温度30で、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときに測定した値です。 
* チルド室と野菜室の庫内温度は、ぶ蔵室の温度設定位置を変えると、共に変化します。 

•通常は「中」の位置でお使い<ださい。特にぶえ具合を変えたいときのみ温度設定をして<ださい。 
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温度表 TJT しついて 


•表示温度は、食品の温度の目安を表示しているため、扉を開閉してもすぐには表示温度は変化 
しまだん。空気温度とは異なリます。気温や食品温度、量、扉の開閉の後など、状況によって 
は温度が上昇することがあリます。 __ 


•お使いはじめの運転開始時や夏場な 
ど周囲温度が高<扉の開閉の多いと 
き、食品を入替えた場合などに 「 H 」 
を表示することがあリます。 

ぶ蔵室 12° CiU 下 
ぶ凍室 一 rciu 下 
に庫内がぶえて<れば温度表示 
に変わリます。 





•ぶ蔵室の庫内温度が -5 ° CiU 下にな 
ると、ぶ蔵室の温度表示は「1_」を 
表でします。 

温度設定を弱 < してご使巧 < ださ 
い。 





キ 、ジ チンタイフ ーの 

操作のしかた 



① 1 
②- 


③ 


①時間を設定する 



/ タイ7-關 

1 .イ 〔 ） ボタンを1回押す。 

•表示部の照 B 月が B 月る < なリます。 

タィマ-關 

2, ボタンをもう1回押す。 

•ぶ蔵室の温度表示か6タイマーの時間表示に切リ 
替わリ、0 0分0 0秒と表示されます。 

タイ7-關 

3 .イ [) ボタンを設定したい時間になるまで 
<リ返し押す。 

V 

•タイマー設定ボタンを押すごとに30秒ずつ時間 
が増えていさます。 

•最大9 9分3 0秒まで設定できます。 

• 2 秒 iU 上押し続けると、早送リできます。 ノ 


②タイマーを開始する 


•タイマーを開始します。 

る卜、ソフ。 •タイマー作動中に押すと一時停止します。もう一度 

( ) ボタンを押す。 押すと、再開します。 

_•タイマーが終了するとアラームでおミ日らだします。/ 


「アラーム停止」の場台 


り るたトプ 参 アラームが 停止します。 

と、 () ボタンを押す。 •アラームは停止操作をしないと鳴リ続けます。 


③タイマーを醒除する 


タイマ-設定 / ぞトブプ 

*〇 ボタンと(^ ) ボタンを同時に押す。 


•設定が解除され表示が0 0分0 0秒になリます。> 
約5秒後に照明が消え、ぶ蔵室の温度表示に戻リ 

か9 〇 ノ 


• 0 0 分0 0秒のまま操作をしないと、約5秒後に照明が消え、ぶ蔵室の温度表示に房リます。 
•タイマー使用中は、表示部が0月る<なリます。 

参一時停止のまま放置した場合、タイマーを解除しないと温度表示に戻リまだん。 

















































製氷停止の操作のしかた 


•ボタンを1回押すと点なします。表示の照明が点なしている状態で、続けて操作すると設定できます。 




④製氷停止のしかた 


' 製氷停止 ' 

•() ボタンを押すごとに、液晶表示が 
「製氷停止」^「一時製氷停止」^「(表示なし)」 
の順に、一つずつ変化します。 

^♦表示の照 B 月が減光すると、設定を完了します。^ 

* 一時製氷停止は、設定してか6 8時間、製氷を停止 
する機能です。 

* 電源お入時および停電後の通電時は、「(表示なし)」 
となリます。 


設定□、ジク操作のしかた 

•お子様などが誤ってボタンを操作して 
も、動作しないように□ックします。 



⑤設定□、ジクのしかた 


control 

Display 



▲切替 コーナー 設定 



冷蔵室 冷ま]-ナ- 

木 〔 J ►ボタンとな段 y ボタンを同時に 

3秒 iU 上押す。 


> 


□ツク：アラームが2回なリ、□ツク」が 
表示され、□ツクされます。 


使 

し、 

方 


⑥設定□、ジク解除のしかた 


冷蔵室 を)ま]-ナ^ 

*〔 } ►ボタンと(下段/ボタンを同時に 

3秒 LU 上押す。 


解除：アラームが2回なリ、□ツク」の 
表示が消え、□ツクが解除されます。 


急;ち凍について 


•急ぶ 涼の使い方は、18ページのぶ涼室の使い方「急ぶ涼のしかた」をご覧ください。 

•霜取リ中は急ぶ凍を表示はしますが、急ぶ沫運転はしまだん。霜取リ終了後に急ぶ凍運転を行ないます。 
また、コンプレッサー停止後の8分間は、急ぶ凍表示はしますが、コンプレッサー保護のため、急ぶ凍運 
転はしまだん。 

•急ぶ凍中は、ぶ凍室の温度表示は行ないまだん。 


食品;ま結についてのお願い 


次のようなとさ、ぶ蔵室および野菜室の食品が凍結することがあリます。 
•ぶ蔵室の温度設定を『強』のままにしておいたとき 
* 温度設定を『中』に戻してください。 

•冬など、周囲温度が5 ° CLU 下になったとき 

* ぶ蔵室の温度設定を『弱』にすると、いくぶん沫結しにくくなリます。 
•豆腐など水分の多い食品を棚の手前に入れたとさ 

* 棚の手前は温度がお<なっていますので、沫結する恐れがあリます。 
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ぶ蔵室の使い方 

食品の種類によって、を部の特長を生かしてお使いください。 


ぶ蔵室 庫巧灼 

(カバーの中) 


フレキシブル 
トレイ（棚） 


スライド棚- 

(スリーアクシヨン細) 


チルドケース 



フリーポケ、ジト（大） 
フリーポケ、ジト（ル） 


しボトルスト、 ジパー 
(チューブスタンド） 

—フリーポケ、ジト 


ビ、ジヴ 






•食品の大ささ、高さで調節して使えます。 


1 広い棚として使えます。 



V. 


2 手前の棚を押し送むと、背の高い 
食品が貞宁蔵できます。 



3 さ6に棚を後ろに倒すと、広し、 

スリ— 

スペースがでさてスイカやお重同 
が丸ごと入リます。 
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トルスト 、ジパー（チューブ スタンド) 


フリーポケ、ジト（大) 


•ビン類や牛乳パックな 
どの横倒れを防ぎます。 

ボトルスト 、ジパーの 場台 



•左図のストッパーを直角 
(90 度）に回き5さだる 
と、調味料入リチューブ 
などが収納できます。 

チューブスタンドの場台 



•付属品の卵ケース （14 個入リ）を入れ、卵 
の保たにお使い < ださい。 

(パックのままでも入れ6れます） 

卵ケースを裏返すと、小物なども保たでさ 
ます。 



急速ち却機能について 


•ぶ蔵室に温かい食品が入れ6れたリ、長時間ぶ蔵室が開け6れて庫内 
の温度が上昇すると、自動的に急速ぶ去 P を行ないます。 

•庫内がぶえると急速ぶ却は自動的に終了します。 


脱臭装置について 


•ぶ気の通路（外部か6見えまだん）に脱臭装置を配置し、庫内のいやな 
臭いを取リ除さます。 

•操作やお手入れ及び部品の交換はで要です。 



使 

し、 

方 


广 A づ iMH 


•棚か6食品がはみ出すと、ドアが閉ま6なくなったリ、フリーポケット 
に入れたビン等が引っかかって落下することがあリます。 

•容器によっては強<こすリつけると、棚に傷が付くことがあリます。 
•フリーポケツトの物は手前に傾けないように入れてください。 





15 



















































チルド室の使い方 

食品の種類によって、チルドを上手に使つてください。 




チルドケース 


チルド室 



•乳製品や生ものなどの保たにお使い<ださい。 


チルドケースの使い方 



チルド室について 


•食品の鮮度を保つため、約一1で〜3でのが態でぶやしてお<のが 
チルド室です。特に肉•魚-乳製品-加工食品などの保ちに適して 
います。 

•食品によリチルド室にで向さなものもあリます。 

々のような食品は、それぞれ適切な保た場所へ保ちして<ださい。 
アイスクリーム、氷、ぶ凍食品など^ぶ凍室へ 
牛乳、卵、ジュースなど ^ぶ蔵室へ 

野菜、果物 ^野菜室へ 



•チルドケースの手前には、ものを置かないで< ださい。 

ビッヴフリーポケット （14 ページ参照）に当たリ破損する恐れがあリます。 
•チルドケースを引き出した徽ま、必ずもとに戻してか6ぶ蔵室の扉を閉めて 
<ださい。 

•水分の多い食品（豆腐など）は沫結することがあリます。 

•細菌はチルド室でも繁殖します。特に刺し身など生ものにはごミ主意ください。 
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野菜室の使い方 

野菜の鮮度を長持ちさせる新鮮野菜室です。 



- 野菜室 





* ボトルは、手前に収納でさます。それ LU 外の場所 
ではスライド果物ケースが当たリますのでご注意 
<ださい。 


野菜は切り板（大、ル) 



使 

し、 

方 


スライド果物ケース 


•トマトやモモなどのつぶれやすいもの、または小物の貞宁蔵にお使い<だ 
さい。 

•野菜ケース側面の線はスライド果物ケースの下面の位置を示すものです。 
この線よリ上に食品が出ないようにして<ださい。食品やスライド果物 
ケースが破損することがあリます。 





•野菜が凍結するときは、ぶ蔵室の温度設定を『弱』にして<ださい。 

• 20 kgLU 上の重い物や水を入れると、ケースが変形したリ、割れたリす 
ることがあリます。 

•野菜室を閉めるときは、とっ手を持って閉めて<ださい。上面を持って 
閉めると、指をはさむ恐れがあリます。 
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ぶ;ま室の使い方 

貝す蔵ずる食品に含ねだてお使いください 


切替 J — う—、上 feg ) 

自動製氷機 

貝テ氷箱[アイスシトペル] 


•上段：切替 コーナー 
く它レクトフリーザー> 
•下段：ぶ;ま コーナー 




ぷ凍コーナー（下段） 


ぶ凍室 



①切替コーナーの使い方 
くたレクトフリーザ ー 〉 


食品の種類によって、温度を切リ替えて上手にお使い 
<ださい。 


②急ち凍の使い方 


ホームフリージンヴをするときにお使いください。 
食品を素早<凍6だることがでさます。 

急;ち凍のしかた 


1 . 切替ケース（上段）に食品を入れる 

切替コーナ^ 

2. いがボタンを1回押ず。 

•表示ノ くネルが点なします。 


3. 


切替コーナ7 

風 


ボタンをくリ返し押して、切リ替えた 
い 位置に カーソルを 含ねだる。 


•切替コーナーは、温度設定を変えると、 
次のような温度帯で使えます。 


〔ぶ;ま 約-21で〜-18で) 


•ぶ沫食品などをまとめ買いして、 
た < さん <呆巧したいとさなどに。 
約1〜3力月の長期保ちに。 



〔ソフトぶ凍 約一 9で〜一5で) 


•ぶ凍よリ、解凍や小分けの手間 
を少な < した新しいぶ沫。 

約2〜3週間の保巧に。 



1 . ぶ凍容器（下段）に食品を入れる 

冷ま]-ナ心 

2. 段;)^ボタンを1回巧ず。 

•表示パネルが点なします。 

冷ま]-ナ心 

3. な段 y ボタンをもう1回巧ず。 

•ぶ凍室の温度設定のカーソルが、急ぶ凍の 
位置に変わリ、急ぶ沫を開始します。 

約60分間の急ぶ沫運転をします。 

•急ぶ凍を解除する場台は、ボタンを< リ返 
し押し、巧みの設定位置にカーソルを合わ 
だます。 


〔急ぶ;ま®表示) 

•急ぶ沫中の液晶表示は、1秒ごとに下図のよ 
5に変化します。 
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ホームフ u —ジンヴについて 


ホームフリージンヴを上手に使5ポイントです。 

•新鮮なものを選んでぶ凍！ 

魚はミ舌きのよいものを、野菜は新鮮なものを。 

•平たく薄く、小おけにしてぶ凍！ 

1回分ずつ、1人分ずつ分けてお<と、ぶ沫も解凍も早<できて便利 
で経済的。 

•密閉して、二重包みでぶ清！ 

空気にふれると酸化、乾燥して日未が落ちます。 

参 食品によリぶ凍に不向きなものもあリます。 

例えば W 下の食品などでず。 

一度解凍したぶ凍食品 
卵や乳製品 

水分の多い野菜（キトべツ、レタス）、果物 
繊維の多い野菜（ごぼう、たけのこ）など 




自動霜取りについて……霜取りの手間はで要です。 


•霜取リの操作と霜取リ水の処理はで要です。 

(落けた水は蒸発皿にたまリ、自動的に蒸発します。） 

ただし、移動時には水巧きが必要となリます。 （23 ページ参照） 

J I S (日本工業規格）では、霜取リ終了後のぶ沫負荷温度（食品温度）の上昇が 5° CLU 下と規定されて 
います。 

\ _ / 


使 

し、 

方 




ぶ凍コーナーをお使いになる場含 


•ぶ凍室のぶ沫容器には、食品がはみ出さないように入れて<ださい。 

扉を開けたとき、食品が後ろに落ちて扉が閉ま6な<なることがあリます。 
•ぶ凍室扉を閉めるとさは、とっ手を持って閉めて<ださい。 

上面を持って閉めると、指をはさむ恐れがあリます。 

•ぶ凍室にビン類を入れると、中身が凍って割れることがあリます。 


切替コーナーをお使いになる場含 


参ソフトぶ凍か6ぶ涼に切リ替えても、すぐにはぶ沫室の温度にはなリまだん。 

1時間 iU 上たってか6食品を入れて < ださい。 

•ぶ凍か6ソフトぶ凍に切リ替えた場合は、すぐに食品を入れてもかまいまだん。 


ソフトぶ凍でお使いになる場含 


•食品の大きさや塩分、糖分、脂肪分などの量や周囲温度によリ凍リ方が異なリます。 

硬 < 凍った場合は10分程度室温に放置すると包了で切れるよ5になリます。 

•市貞反のぶ凍食品•アイスクリームは、「ぶ沫」またはぶ凍コーナーで貯蔵してください。 
•ぶ凍に向かない食品はソフトぶ沫にも向さまだん。 

•ソフトぶ凍で貯蔵した食品をふたたびぶ凍しないで<ださい。 
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自動製氷機の使い方 

給水タンクに水を入れ它ツトずるだけで、自動的に氷をストックしまず。 



給水タンク 


自動製氷機 
(扉の中） 


給水タンク 
(約 1.2 リ、ジトル） 


給水タンク受け 


自動製氷機 
巧氷箱 
防音 マ、 ジト 


アイスシトベル 


自動製氷機 

•浄水フイルターで、水道水のカルキなどを吸着して 
おいしい氷を作リます。 



/で屬ま 


野菜室 


ステンレス 
トレイ 


切替ケース 
(上段） 


氷の作り方と保た 




1 給水タンクを巧リ出す 



2 給水をを開け、満水位置 
まで水を入れる 給水を 



* 水位が「給水」になった6、水 
を補給してください。 


3 給水タンクを它、ソトする 

* 水もれがないことを確認して 
<ださい。 

* 満水位置 iu 上水を入れないで 
<ださい。水がこぼれます。 



氷の取出し方 


•アイスシトベルを使って手前にす<って<ださい。 

•アイスシトベルは、戸斤定の位置に収納して<ださい。 

* アイスシトベルを氷の上に置いたリ、貞宁氷箱に食品を入れると、「氷がある」と 
判断するため貯水量が少ないまま製氷を中止したリ、故障の原因になリます。 
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製氷能力について 

•約2〜3時間に1回（周囲温度30ででドアの開閉なし）で10個製氷します。 

•貯水箱の開閉をしないときは氷が部分的にたまるため、約60個で製氷を中止します。なお、氷を平6に 
すると約130個貯かできます。 

自動製氷について 

次のよ5なときは製氷時間が長< なリます。 

•ドアの開閉のが多いときや、多量の食品を入れたとき。 

•冬など周囲温度がおいときや、夏など周囲温度が高いとき。 

•使い始めのとさ。 

ぶ沫室がぶえていないため、最初に氷ができるまで約5〜6時間（夏場は約24時間ぐらい）かかることが 
あリます。 

•ぶ凍室の温度調節を「弱」でお使いになるとさ。 

ぶ凍室の温度が高<なるため、氷がでさに<<なリます。 


々のような場さは、異常ではあリまだん。 


•ミネラルウオーターなどで製氷すると白色沈ミ殿 
物（炭酸カルシウム結晶）ができる場合があリま 
すが害はあリまだん。 

•長時間貯水したままにしておくと、氷どうしが 
くっついたリ昇華してルさくなリます。 




•給水タンクに熱湯 （60° CiU 上) 
や水道水 iU 外（ジュースなど） 
は入れないで < ださい。 I 

(故障の原因となリます） 

•自動製氷機の製氷皿の裏は触6 
ないで < ださい。 

(製氷が中止されます） 



使 

し、 

方 


•貯水箱の氷が1力巧にまとまってあると、製氷が中止される場合があリます 
ので、氷は平6にして<ださい。 

•衛生上、給水タンクの水は1週間を目安に入れ替えてください。 

•貯水箱全体で氷を作6ないで<ださい。 （ 貯水箱が割れることがあリます） 

•貯水箱にめれた氷を入れると、<っついて取リ出しに<<なリます。 

•ぶ蔵室がぶえ過ぎると給水タンクの水が凍結し、製氷が中止されます。 
そのときは、ぶ蔵室の温度設定を「弱」にして、給水タンクの水を入れ替え 
て< ださい。 

•貯水箱にぶ沫食品など氷 LU 外の物を入れると、自動製氷機に引っ かか 、)貯水箱 
が開かな<なリます。また、自動製氷機破損、製氷で良の原因ともなリます。 

•給水タンクの水の補給前後は小さな氷がでさたリ、氷がつながったリする 
ことがあリます。 

•お使い始めや、長時間製氷中止した後の最初の氷（約3 0個程度）は捨てて 
<ださい。 

•給水タンクを誤って落としたときは、タンクに割れや水もれがないかよく 
確認して < ださい。 
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部品の取はずし、取巧け方 

日ヌリ巧けるときは、巧リはずしと逆の順巧で巧なつて<ださい。 _ 




ぷ;ま室 

•製氷コーナー（を上段） 
<貝宁氷箱〉 

•切替コーナー（ち上段） 
く t レクトフリーザー〉 
参;ち;まコーナー（下段） 


はずして丸洗いできるドアパ、ジキンヴ 


参このぶ蔵庫のドアパツキンヴは、取リはずして丸洗い 
でさますので、いつも清潔にお使いいただけます。 


はずし方 I 


• 4 コーナーの外側か6引さ出すと、楽にはずだます。 
※取リ付けのとき、間違えないように、パツキンヴ裏 
に、上下左ちがわかるように目 EP をつける。 


ごミ主意：洗い方 


•めるま湯 （40° CiU 下）で洗う 
•水気をよ<ふさ取る 
•陰干しをして<ださい 



取り付け方 


•まず4コーナーをはめ、その他の部分を押し送みます。 
※ドアパツキンヴがたるまないように、ごミ主意ください。 



フリーポケ、ジト 

参まっすぐ持ち上げてはずします。 



スライド棚（スリーアクシヨン棚） 

•前半分を押し逆み、2枚重ねたまま持ち上 
げます。 



フレキシブルトレイ 

•一度止まるまで手前に引き出し斜め上に引 
さ上げ、取リ出します。 



•ぶ asfea 


チルドケース 

参止まるまで引き出し、前を少し持ち上げて 
ケースを上に取リ出します。 
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野菜ケース 

〇—度止まるまで野菜室扉を手前 
に引さ出します。 

©レールの部分を持って少し持ち 
上げ、手前に引くとストッパー 
を越えて止ま リ ます。 



©スライド果物 
ケースを斜め上 
に、引さ出して 
はずします。 



0野菜ケースを 
斜め上に持ち 
上げて レール 
か6はずしま 
す。 





厚宁氷箱、它レクトフリーザー、ぶ凍容器 

〇—度止まるまでぶ凍室扉を手前©左上段の貯水箱を一度止まる 
に引き出し、レールの部分を まで手前に引きます。 

持って少し持ち上げ手前に引< 

とストッパーを越えて止まリま 
す。 


©貯水箱を手前か6持ち上げると 
本体溝か6はずれます。 





©ち上段の它レクトフリーザー 
を一度止まるまで手前に引さ 
ます。 



©たレクトフリーザー収納部天面 
にある2つのストッパーを押し 
上げなが6、ケースを引き出し 
ます。 


©たレクトフリーザーを手前か6 
持ち上げると本体か6はずれま 
す。 



ストッパー 


©ぶ凍容器下段を手前か6持ち上げるとレール 
か6はずれます。 



排水を 


排水を（背面下部） _ 

〇水を受ける容器を置き、排水ををはずして水を出し 
ます。 

©排水後、必ず排水ををしっかリ 
締めます。（締ィ寸けが弱いと水 
漏れの原因となリます。） 

* 移動時 LU 外は、水は自巧に蒸発 
します。 
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蒸発皿の水を巧< とき 


お手入れ 














































































お手入れのしかた 

いつもきれいにお使いいただくために、月 1 回程度お手入れをしてください。 



取りはずだる部品 




ぶ蔵室 

•フレキシブルトレイ 
•スリーアクシヨン棚 
•フリーポケット（大） 

•フリーポケット（ル） 

♦フリーポケット 

•ビッヴフリーポケット（大） 

•ボトルストッパー（チューブスタンド） 
•給水タンク（浄水フィルター巧） 

•水受け皿 


J 


チルド室 

•チルドケース 



吉 f 菜室 ^ 

•野菜ケース 1 

、 

•スライド果物ケース \1; \\ 

鲁野菜仕切り板（大） 

•野菜仕切リ板（小） V 

•野菜スタンド \1 

V し 

^ 0 / 


ぶ; ま室 J 

•切替ケース（上段） ゾ 

、 

•ステンレストレイ 

jQ 

ミ S 其]:^ぐ j 

•'軒氷箱 

V 

•ぶ凍容器（下段） ^ 1 




アラーム音機能を停止さだるとき 


•ぶ蔵室の扉を開けた状態で、操作パネルにある 

冷蔵室 タイト設定 


操作パネル 


()> + iC J を同時に、3秒 LU 上押す。^アラームが2回 「ピツピツ」 と音がします。 


* 長時間ぶ蔵室のドアを開けるときなどにご利巧<ださい。 

みアラーム音機能を停止さだた場合は、10時間後にアラーム音機能が自動復帰します。 
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•お手入れの前に必ず電源プラヴを巧いて < ださい。 


1 


桑6かい巧に、水かめるま湯を含まだて 

'立、< 。 

•ミちれが落ちに<い場合は、食器洗い雨中性 
洗剤を使った後めるま湯を含まだてふいて 
<ださい。 

•取リはずだる部品は、水洗いができます。 


P 水滴が巧!つていた6、さ6にか6ぶきを 
こする。 


•電源コードや電源プラヴが傷んでいまだんか？ 
(電源コードが下敷きになっていまだんか？） 
•電源プラヴがミちれていまだんか？ 

•電源プラヴが過熱していまだんか？ 

•電源プラヴがコンたントにしっかリ差し逆まれ 
ていますか？ 

•庫内の温度設定を確認しましたか？ 

X ごで客の点があ りましたら 、すぐにお買上げの 
貝お売店にご連絡 < ださい。 



庫巧 

•フレキシブルトレイ、スライド 
棚の取イ寸け部は、ミちれがたまリ 
やすいので、その周囲をていね 
いにふいてください。 

•ドアパツキンヴは、ミちれたままに 
してお < と傷かやすいので、周囲 
をていねいにふいて<ださい 

•底にたまったミちれや水（氷）は 
よくふさ取つてください。 


タト側 

•上面部やとつ手の周囲は、特にミちれがたまリ 
やすいので、ていねいにふいて<ださい。 


ぷ蔵庫の背面•巧 

〇前面カバーを手前にはずす。 
©調節巧前脚を回し、床か6浮かだ 
ぶ蔵庫を移動する。 

( 床に傷が付かないよ5に保護巧 
の板などを敷 <) 

©背面、壁、床のミちれをふ<。 
(背面は空気の対流によリ細かな 
ホコリが付着しやすい巧です。） 




電源ブラヴを巧いたとき 

•一度巧いた電源プラヴは、すぐ慧器产 
に差し送まないで < ださい。 

(10 分 iU 上間を開けて） 

圧縮機に無理がかかリ故障の 
原因になリます。 

傷が付いたとき 

•蓬装面に傷が付いたときは、 

サビ防止のために早めに処理 
してください。ルさな傷は 
シールを貼る。なお、サビが出 
ていた6、紙トスリでサビを 
落としてか6貼ってください。 

庫巧灼を交換するとき 

〇電源プラヴをコンたントか 6 庫内 W 

巧<。 

(巧かずにイ乍業すると、感電する 
恐れがあリます。） 

©庫内なカバーをはずす。 

©庫内なを交換する。 

庫内抑ま「110 V 、 10 W □金 E 12、 ぶ蔵庫巧電球 
( 1個)」を販売店よリお買いホめ<ださい。 







•故障や漏電の原因になリますので、直接水をかけないで<ださい。 
•化学ぞ5きんの使巧は、そのな意書に従って<ださい。 

種類によってはプラスチックが割れることがあリます。 

•塗装や樹脂面を傷めるので次のものは使わないで<ださい。 

アルカリ性洗剤、粉石けん、アルコール、ベンジン、シンナ ー 、 
ガソリン、石油、酸、熱湯、たわしなど。 

•油類（天ぷ6油など）が付いたときは、柔6かい巧に中性洗剤を含まだて 
ふいてください。プラスチック部が割れることがあリます。ふき取った 
後、水ぶきして<ださい。 



このようなとまは 


お手入れ後の点検 


お手入れの方法 


手入れ 
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自動製氷機のお手入れ 

給水タンク、水受け皿は、「めめリ」や「水あか」がたまリやすいので週1回程度、水道水で 
洗ってください。 




r 取 IJ ) はずだる部品 面 


/で顧を 

•給水タンク 

•フタ 

•給水を 

•浄水 フイルター 
•中ブタ 
•水受け皿 



^ 含水タンク受け 

•取リはずだまだんので、取リ付けたまま柔6かい 
巧でふいて < ださい。 

V_ J 


辟氷箱 

•貯水箱 

•アイスシトベル 
•防音マット 



ルターについて 


•水道水 iU 外のものを使ったリ沈;殿物を含んだ水 
などで目詰まリした場合は交換してください。 
•交換巧のミ争水フイルター（別売品）をおホめの 
場合は、お買上げの販売店にお問い合わだ<だ 
さい。（使巧環境でも異なリますが、交換の目安 
は約2年です） 


r 給水タンクの取りはずし方 



やブタの取付け方 


1 とっ手を持って奥側をタンクの 
溝に差し么む。 

2 手前側を下に押し么み、ジ乂に掛 
ける。 
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水受け皿の目ヌリはずし方 


お手入れの方法 


•水受け皿の手前を持ち上げてはずす。 


イご;'主意> 


•水受け皿を取リ付けるときは、必ずレバー 
の下に差し送んで取リ付けて<ださい。レ 
バーの上に乗だると、製氷で良と異常音等 
の原因となリます。 

レノ\- 
水受け皿 



給水パイプの取りはずし方 


取リ巧けるときは、取リはずし方と逆の順序でおこ 
なつて < ださい。 

野菜室のケース類と扉をすべておりはずす。 
野菜室のケース類をはずし、扉を下図の矢 EP 
のように、手前を持ち上げなが6斜め上に引 
さ上げるとはずれます。 （23 ページ「野菜ケー 
スの取リはずし方」参照） 



野菜室 



A 図 



•給水パイプのお手入れのときは、給水タンクをは 
ずしておいて < ださい。 

•給水パイプを本体に取リ付けるときは、給水パイ 
プ下部接続部は、しっかリと挿入し、上部接続 □ 
を本体凸部に合わだ、給水パイプを突き当たるま 
で確実に押し送んで < ださい。挿入で足があると、 
水漏れを起こしますので、ご注意<ださい。 




水受け皿 

•取リ出して、水道水で洗って 
<ださい。（お手入れ後、必ず 
取リ付けて<ださい） 



水受け皿 


製氷停止の使い方 


•製氷を停止したいときにお使い < ださい。 

. 操作パネルの自動製氷ボタンを押す。 
(詳しくは、13ぺージをご覧ください。） 

- 

自動製氷停止を行な3場合、給水タンクの 
水を巧いて空にして<ださい。水を入れた 
ままにしますと、タンク内の水が沫ること 
がぁリ、再び自動製氷を使う時に、氷がでさ 
なかったリ、大きなかができたリすること 
があリます。 


A 図： 野菜室の扉をはずしたが態 2 パイフ上部接続 

□を本体よリ、 



はずず。 



3 パイプをち側に倒しながら、下部接続部を本体 
か6上方向にはずし、給水パイプをおり出す。 

- 上部接続 □ 


給水パイプ 



•はじめて使巧するときや、1週間！;(上運転を停止した場合には最初のか（約30個）には、臭いやホコリ 
が付いていることがあリますので捨ててください。 

•浄水フイルターは棒などでつっつかないでください。 

破れた場合は交換して<ださい。 

•給水タンクや浄水フイルターのお手入れには洗剤などを使わないで < ださい。 || g | 

※お手入れの際、給水タンクの軸がバルブを曲げないで<ださい。（水漏れの原因になリます） 



お手入れ 
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移動•運搬について 


移動するときは 



•必ず！;(下のことを事前に行って<ださい。製氷皿の氷や水が残っていたリ食品が入ったままで移動す 
ると、庫内や床をミちしたリ、傷めることになリます。 

•移動•運搬が事前にわかっているときは、前日に給水タンクの水を空にしてください。そして、直前 
に氷を出してください。 

•氷や水を捨てる。製氷皿に残っている氷や水を捨てて空にする。 


製氷皿の水を捨てるとま 


※製氷皿は、自動製氷機に巧属（内蔵）されていまず。 

1 ) ぶ凍室扉を閉める。 

2) 給水タンクを取リ出す。 

3) ぶ蔵室扉を開けた状態で 

お凍〕-ナ^ 製氷停止 

C ^を同時に約3秒間押す。 

(アラーム音が2回鳴るまで） 

4) ぶ蔵室扉を閉める。 

ぶ蔵室扉を閉めないと、製氷皿が空になリまだん。 

5) 約40秒後、ぶ凍室の貯水箱を取リ出す。 

貯水箱の氷や水を捨て、水道水でよ<洗い、乾燥さだて 
か6もとの位置に取リ付けて<ださい。 

•電源プラヴを巧き、アース線をはずす。 

•庫内の食品を取リ出す。 

•蒸発皿の水を巧<。本体背面下部にあリます。 （23 ページ参照） 
•ぶ蔵庫上部の運搬巧とつ手と底面の運搬巧とつ手を持つて運ぶ。 

* 少しの移動な6調節巧前脚を回して床か6浮かだると、キトスター 
で動かだます。 

み傷つさやすい床の上では、ぶ蔵庫下部のキトスター（車輪）は使巧 
しないでください。（床を傷つける原因となることがあリます。） 



引越しのときは 


•横積は厳禁です。故障の原因になリます。 

* 50/60 HZ 共巧ですか6周波数の切替えは必要あリまだん。 
•このぶ蔵庫は曰本国向けです。海外では電圧の区分が異なリ 
発煙•発乂•爆発-感電のを隙があリます。 
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放障かな？と思った 6 


が障かな？と思った6々のことをお調べください。 


このよ5なとき 



確認してください 


をくぷえない 


•電源プラヴが巧けていまだんか？ 
•ブレーカーなどが切れていまだんか？ 
•停電はあリまだんか？ 






よくぶえない 


•温度設定が『弱』になっていまだんか？ 

•ぶ蔵庫に直射日光が当たっていまだんか？ 

•近< に燃焼器具があリまだんか？ 

•熱いものを入れていまだんか？ 

♦ドアを頻繁に開けていまだんか？ 

•食品を詰め過ぎていまだんか？ 

•ぶ蔵庫の周囲は風通しが良いですか？ 

•ぶ凍食品や貯水箱の氷がぶ沫室の奥に落ちたリドア 
にはさまって、すさ間がでさていまだんか？ 

•ぶ蔵庫の周囲温度高< あリまだんか？ 

(ぶ却力がお下してアイスクリームが柔6かくなる 
ことがあリます） 




■乂 \- 

A 


ぶ蔵室、チルド室、 
野菜室の食品が;ま結する 


•温度設定が『強』になっていまだんか？ 

•周囲の温度が5で LU 下になっていまだんか？ 

参水分の多い食品を棚の手前に入れていまだんか？ 
•ぶ沫室の温度設定が『強』になっていまだんか？ 

( ぶ凍室の温度設定はぶ蔵庫全体の庫内温度に影響 
します） 


削 


# 


音が5るさい 


•据イ寸けが悪<、がたついていまだんか？ 

•周囲にお盏などが落ちて、音を出していまだんか？ 
•前面カバーが正し<入っていますか？ 

•自動製氷機の運転音ではあリまだんか？ 

(給水時は給水弁の機械音、製氷皿が回き5するとき 
もモーター音がします。） 

•氷の落下音でではあリまだんか？ 

( 貯水量が少ないとさは多少大さ < なリます。） 


r く六-! 


妾 




庫巧のにおいが 

ヌ1(こなな 


参においの強い食品をラップしないで入れていまだんか？ 
•ぶ蔵庫の使巧開始直後ではあリまだんか？ 


ぷ蔵庫の内側に 
霜や露が付< 


• ドアが開いていまだんか？ 

•ドアパツキンヴ（特に下の方）が破れていまだんか？ . 
•ドアにすさ間がでさていまだんか？ 《I 
参水気の多い食品をむさ出しで入れていまだんか？ 


r ノ'\ 下 

三を 


巧に水われがする 


•給水タンク （20 ページ参照）か6水漏れしてい 
まだんか？ 

•水受け皿が正し < 取リ付け6れていますか？ 
•自動製氷機などに水がたまったままぶ蔵庫を 
移動、運搬していまだんか？ 

•排水をがしっかリ締まっていますか？ 




な 


お手入れ 


困つたとま 


29 




















































このよ 5 なとま 


確認してください 


r 


を<製氷しない 

•給水タンクに水が入っていますか？ 

•ぶ蔵庫のご使巧開始直後ではあリまだんか？ 

ぶ蔵庫が十分にぶえていないと、氷ができるまでに約5〜6時間位 
かかることがあリますが異常ではあリまだん。特に夏場据付けた場 
合には、最初の氷ができるまでに24時間位かかることがあリます。 
•給水タンクは正し<取リイ寸け6れていますか？ 

•貯水箱に氷 LU 外の物（ぶ沫食品など）を入れていまだんか？ 

•製氷停止ボタンで製氷停止になっていまだんか？ 

製氷に時間がかかる 

♦ドアを頻繁に開けたリ、長時間開け放していたのではあリまだんか？ 
このような場合は製氷コーナーの温度が上昇し、製氷しないことが 
あリます。（特に夏など外気温が高いときは影響を受けやすいので、 
ドアを開ける時間は短< して<ださい。） 

参ドアは確実に閉まっていますか？ 

•浄水フィルターが水あかなどで目詰まリしていまだんか？ 

氷ににおいがある 

•給水タンクの水は古< あリまだんか？ 

•浄水フィルターがミちれていまだんか？ 

•においがある水や、水 iU 外の飲料水を入れまだんでしたか？ 

長時間使巧しないと、食品などのにおいが、氷に移ることがあリます。 
•清掃に洗剤、ベンジン、漂白剤、かがき粉などを使っていまだんか？ 

氷がとけている 
氷がつながっている 
氷が丸くなっている 

♦ドアを頻繁に開けたリ、長時間開け放していまだんか？ 

•停電になったことがあリまだんか？ 

• ドアにすさ間がでさていまだんか？ 

春長時間貞宁氷したままにしていまだんか？ 

長時間貞宁氷しますと氷が昇華して、角がとれて丸<なることがあリ 
ます。 

氷に白いにごリがある 

参ミネラル成分を多く S むミネラルウオーターなどを使巧していまだ 
んか？ 

白色沈；殿ができる場合があリますが害はあリまだん。 

貝宁氷 コーナーの 外に 
氷が落ちている 

参アイスシトベルで氷を取リ出すとさに、氷を落としていまだんか？ 

力ーテンフ□-が機能 
しない 

•霜取リ中は温かい空気が出ることを防ぐためにカーテンフ□一は機能 
しまだん。 

力ーテンフ日一の風が 
弱い 

•風が弱 < 感じ6れても、食品の温度上昇を防止する効果があリます。 
(故障ではあリまだん） 

J 
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これはが障ではあ U ) まだん。 


ろ 


このようなとき M 説日月 






使い始めや夏場など周囲 
温度が高いときは、ち蔵 
庫の前面や側面及び背面 
が熱く感じる 

露付き防止及び放熱のためパイプを内蔵しています。 
そのため、使い始めや夏場など周囲温度が高いとさ 
は、特に熱くなリますが異常ではあリまだん。 

(周囲温度よリ約20で <6い高 < なリます。） 

食品の貞宁蔵には影響あリまだん。 U 

_ i 


放熱パイプ 

水の流れるよ3な音や、 
ましむ音がする 
(ザーザー、ボコボコ、 
シュルシュル、ビシ、ジ、 
バキ、ジ） 




ぶま P 液（ぶ媒）の流れている音や断熱巧のきしむ音で、運転停止中 
でち出ます。 

ぶ蔵室内に霜や氷が付い 
たリ、ち蔵室に露が付< 

湿度が高いときや、ドアを長く開けたリ、開閉回数が多いと付く場合 
があリます。 

ぶ商庫の外側に露が付く 

夏場や梅雨時などの湿度の高いときに付く場合があリます。乾いた 
巧でふいて < ださい。 

ドアを閉めたとき、化の 
ドアが一瞬開< 

ドアを閉める風圧によるものです。 

野菜室に露が付いたリ、 
野菜室に水がたまる 

野菜室の乾燥を防ぐために、室内を高湿度に保っているためです。 
乾いた巧でふさ取って< ださい。 

アラーム音がずる 

ドアの閉め忘れ防止のお知6だ音です。 


ノ 


iu 上のことをお調べになリ、なお具合の悪いとさは、お買上げの販売店にご連絡<ださい。 


々のよ5な時はが障と考え6れます。 


エラー 表示によるが障のお知 6 だ 


①何6かの故障が生じたときは、 E で始まる3ケタの数字（例 ： E 01 0) が 
表示されます。 

© ぶ沫室の温度表示が「1_」を表示したとさ。 

•すみやかにお買上げの販売店にご連絡<ださい。 


iLLLill 



表示部 


困つたとま 
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仕様か 

この製品の仕様は W 下のとおリでず。 



r 

お名 

ER-B37KH 

/ER-B37KHL 

種類 

ぶ凍ぶ蔵庫 

全定格内容積 


365L 

ぶ蔵室 


187L 

野菜室 


86L 

ぶ凍室（フリーザー） 


92L 


高さ 

1684mm 

外形寸法 

幅 

593mm 


奥行 

678mm 

定格電圧 

100 V 

定格周波数 

50/60 HZ 共巧 

電動機の定格消費電力 （50/60 HZ ) 

119/ に 5W 

電熱装置の定格消費電力 （50/60 HZ ) 

235/235W 

年間消費電力量 

冷蔵室内に表示してあリます。 

質量 

75kg 

電源コード（有効長さ） 

2.5m 

ぶ凍室（フリーザー）の記号 

な酱糾 (フ オースター） 

ノ 


X たえず製品の改良を行なっておリますので、一部仕様の変わること 
があリます。 


^イ寸属品 

数、 

フレキシブルトレイ 

1 

スライド棚（スリーアクション棚） 

1 

チルドケース 

1 

ビッヴフリーポケット（大） 

1 

ボトルストッパー（チューブスタンド） 

1 

フリーポケット（大） 

1 

フリーポケット 

1 

フリーポケット（小） 

1 

卵ケース （14 個入リ） 

1 

給水タンク（浄水フィルター付） 

1 

水受け皿 

1 

スライド果物ケース 

1 

野菜仕切リ板（大） 

1 

野菜仕切リ板（小） 

1 

野菜ケース 

1 

野菜スタンド 

1 

貝宁氷箱 

1 

切替ケース（上） 

1 

ステンレストレイ 

1 

防音マット 

1 

アイスシトベル 

1 

ぶ凍容器（下） 

1 

t 前面カバー 

1 J 


上手に節電するために 


ぶ蔵庫は家庭でいちばん電気を使います。毎曰のちよつとしたむがけで、 
電気代に大さ<差がつさます。 

参ドアの開閉は少な<! 

•半ドアに気をつけて！ 

•ぶやし過ぎないように！ 

•熱いものはぶましてか6入れる！ 
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ぶ蔵庫の消費電力量について 


ぶ蔵庫の消費電力量は 、I S 0 (国際標準化機構）規格に準じた日本工業規格 「 J I S C 9 6 0 7」の消費 
電力量試験巨法によリ測定し表示していましたが、よリ実使胤こ近い消費電力量表示のため、新たに扉開閉を 
加えた測定方法 「J I S C 9 80 1」を決め、1999年3月か6その測定値を表示することとしました。 
また、消費電力量の表示も巨法が「1力月当リ」であったのに巧し、季節によリ消費電力量が異なることと 
他の家電製品の表示ともあわだるベ<「年間消費電力量」の表示にしました。なお、実使巧時の消費電力量は 
周囲温度や湿度、扉開閉の頻度、新たに入れる食品の温度や量によって変化します。 


消費電力量の測定基準 

r 巧 II 申たホ 


f 測を方法 

目ミま （JS C9607 試 

:験方法） 

JIS C9801 ^ 

電気を蔵庫区お 

を凍を蔵庫 

を凍庫 

を凍を蔵庫 

を凍庫 

を凍室性能 

スリースター-フォースター機種 

スリースター-フォースター機種 

温度測定 

冷凍室 

-18°CIU 下 

-18°CL ソ下 

-18°CLU 下 

-18°CW 下 

冷蔵室 

5でし U 下 

- 

5°CIU 下 

- 

扉開閉 

を凍室 

なし 

8回/曰 

8回/曰 

冷蔵室 

なし 

25回/曰 

- 

も」囲/皿も 

25で 

25で 

相巧湿度 

45〜85% 

70 ±5% 

負荷条件 

有負荷（模擬負荷） 

無負荷 

消費電力量の表示 

V 

月間消費電力量 （kWh/ 月） 
W25X365 曰/に力月 

年間消費電力量 （kWh/ 年） 

W25X365 日/年 ) 


W 2 5 :周囲温度25ででの1曰当リの消費電力量 （ kWh / 曰） 


リーザー）の性能について 


このぶ蔵庫のぶ凍室の性能は(フオースター）です。 

ぶ凍室（フリーザー)の性能は、日本工業規格 （ J に C 960 7) に定め6れた 
方法で試験したとさのぶ凍室（フリーザー）内のぶ凍負荷温度（食品温度） 
によって表示しておリます。 

参 J I S の試験方法は次の通リです。 

① ぶ蔵室内温度が、 o ° au 下とな6ない範囲で最もおい温度になるよう温度 
調節ダイたルを調節して試験します。 

② ぶ蔵庫の据巧け場所の温度は15で〜30での範囲を基準としています。 

③ ぶ凍室定格内容積10 0 L 当リ 4.5 kgLU 上の食品を24時間！;(内に-18で 
じ(下に凍結でさるぶ凍室をフオースター室としています。 

•ぶ凍食品の保ち期間 

ぶ凍食品の保管期間は、食品の種類、店頭での保な状態、ぶ蔵庫の使巧 
条件などによって異なリ、ち上表の期間は一応に目安です。 


庫巧温度の計リ方 


ぶ蔵庫は 、 J I S に基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、庫内 
の温度はぶ蔵庫の据付けが態や外気温、使巧条件などによリ変化します。 
しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は 
空気のように大きく変化はしまだん。従って、一般の空気温度を計る温度計 
では変化の少ない食品温度の測定ができまだん。そこで、空気温度の影響を 
受けに<<、食品に近い温度を示すぶ蔵庫巧温度計を発売しています。 

ご購入の際はお買上げの販売店にご相談ください。なお、一般のアルコール 
温度計でぶ蔵庫内の食品す目当温度を計る場合は、ぶ蔵庫中段の棚の中央に約 
100 ml の水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきま 
すと、食品に近い温度が得6れます。 


f 記号 

な茄茄】 フォースター 

ぶ凍負荷温度 
(食品温度） 

- 18°CiU 下 

ぶ凍貪品の 
^貝宁蔵期間の目安 

約 3 力月 



困つたとま 
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保証と アフターサービス ほか 

必ずお読み < ださい。 


ぐ 

保証書 

(別に添付して あリ ます） 

V 

•保証書はお買求めの貞反売店か6お渡しいたします。 

•貝お売店名、お買上げ年月曰などの記入をお確かめになリ、保証書内 
容をよ<お読みいただいて、大切に保たして<ださい。 

•なお、食品の補償等、製品修理 iU 外の責はご容赦<ださい。 

) 


f - 

保証期間中の修理 

^_ 

•正常な状態でご使用いたださなが6故障した場合は、お買上げの曰 
か61年間（ただし、ぶ却機械部品、ぶま P 器用ファン及びファンモー 
ターは5年間）無料修理いたします。 

♦なお、無料修理保証期間中でも保証書があリまだんと、代金を請求 
される場合があリますので、大切に保たしておいて<ださい。 

_ J 


f - 

保証期間経過後の修理 

_ 

-^ 

•保証期間経過後の修理については、販売店にご相談<ださい。 

当社は貞反売店か6の注文によリ補修巧性能部品を販売店に供給し 
ます。 

_ J 


f - 

補修用性能部品 
の保有期間 

V_ 

•電気ぶ蔵庫の補修巧性能部品の保有期間は、製造打切リ後9年で 
す。 

•性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

_ J 


ご贈答品などで購入店 
に修理巧頼ができない 
場台 

•お近 < の当社製品取扱い店か、全国サービスネットワークに記載さ 
れている当社サービス窓□へごホ目談ください。 

_ J 




廃棄時のごミ主意 

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様が使用済みの電気ぶ蔵庫を廃棄される場含に収集•運搬料金と 
再商品化の料金をお支払いいただき、巧象品を販売店作市町村に適正に引き渡すことがホめ6れています。 


f 

•お名 . 

•ER- 巨 37KH/ER- B37KH し 



•故障が態 . 

•でさるだけ詳し< 


修理を化頼されるとき 

•お買上げ年月曰…… 

•保紅書し書いてぁリます 


(お知6だいただきたい内容） 

•お名前 •ご住戸 /i 

i •電話番号 



•訪問希望曰 . 

ご都台の悪い曰も 



•道順 . 

•付近の目巧も 


V 



- J 
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全国サービスネ、ジトワーク 


修理-お取扱い-お手入れなどのご相談は、まずお買上げの販売店へお申し巧け<ださい。転居や贈答品などで 
お困りの場合は、最寄リの当社サービス它ンターへご相談ください。 

テレフオンヴービス巧044 (857) 3000、巧072 (332) 3841 


URL http :// WWW.fg-cs.co.jp 


北海道 


C 北海道を域 

化 海道 サービス它ン ター 

泣011 (241)46 の（け） 


東北 


•ヴー ビス コール 它ン ター 仙台 


青森-秋田•岩手-宮城- 
山形-福島地区 


仙台ヴービス它ンター 

狂 022(239) 日106(け） 

ヴービスステーション 


狂017 (7 の）90に（け） 
巧 019(638) 日130(け） 
狂01郎 （67) 1281(け） 
狂 023(645)6330 (け） 
泣 024(9 の)5570(け） 


都圏 


参ヴービスコール tZ ンターま京 


東京地区 


神奈…•埼玉•千葉•巧城 • 
山梨-群馬-祗木-静岡- 
長野-新潟地区 


ま京第ーサービス它ン ター 

巧 03(3864)9331( け） 
大客ヴービスたンター 

狂 048(668 )4812( け） 

ホ白ヴービス它ンター 

狂0471 (67)7163 (け） 
ヴービスステーション 
千葉狂 043(266)6151( け） 
宇都宮巧 028(662)8 の1(け） 
高崎巧 027(328)0711 (け） 
新 潟 狂 025(271) の51(け） 
JII 崎ヴービスたンター 

巧 044(861 )7825 (代） 
東京第ニサービス它ン ター 
な04の (53)6709 (け） 
横;'兵ヴービス它ンター 

狂045( 944 )3900( け） 
ヴービスステーション 
多摩 S 0426(36)5697( け） 
松本巧 0263(27)3246( け） 
静岡狂 054(237)8859 (け） 

ミ兵む狂 053(464)0068( け） 


•サービスコール它ンター大阪 


r 愛知•岐阜 • S 重•富山 • 1 

石 JII •福井地区 


名古屋ヴービス它ンター 

な 052(775) 旧47(け） 

をミ尺 サービス 它ン ター 

狂 076(291)2354( け） 

ヴービスステーション 

=重巧 059(232)7407( け） 


ぶ畿地区 


•ヴー ビス コール 它ン ター ホし 幌 

) 狂011 (2 已 1)1858( げ） 

FAX 0120 070 -220 0 リ-グイヤル） 

干 060-0007 ホし幌巿中央区化 t を西13了目9香地の1芭本ビル 


•ヴー ビス コール 它ン ター 大阪 


r 大阪•京都•和歌山•奈良- 

ち庫- 滋賀地区 


狂022(239)5233(げ） 

FAX 0120 070 -220 0 リ-グイヤル） 

干983-00%仙台市宮城野区扇の3 T 目已番已号 

干 030-0813 青森巿松原 1- 巳-5サンシトインプラザが原 B -101 
干 020-0891 岩手県紫綱陕巾町流通 tz ンタ-南 3 T 目9塞5号 
干 010-0972 秋田市八橋田五郎1 - 12 -已1 
干 990-0832 山お市城西巧4 T 目 2 0-31 
干 963-8851 郡山市開巧2 了目37塞23号 


大阪ヴービス tz ンター 

な 06(6304)1593( け） 

お原ヴービス它ンター 

狂 072(331)9281( け） 

サービスステーション 

京都巧 075(931)0486( け） 


狂072 (332)3311( げ） 

FAX 0120 070 -220 0 リ-グイヤル） 

〒巳32-00に大阪市淀 j 11区木 j II 東 2 T 目2香10号 
〒已 80-0004 松原市西野々2 T 目1番4己号 
干601 -8213 ま都脯区义巧中义世 5-2-1 日本鉱産ビルグラ A イツ1階 


四国 


•ヴー ビス コール 它ン ター 大阪 


広島 • 岡山 • 鳥が • 島根 • 
山□•香 j || •徳島-愛媛- 
高知地区 


泣072 (332)3311( げ） 

FAX 0120 070 -220 0 リ-グイヤル） 


泣03 (38 已 6) 6091(げ） 

FAX 0120 070-220(フリ-グイヤル） 
泣044 (861) 7700 (け） 

FAX 0120 070 -220 0 リ-グイヤル） 


干111 - 0051まま都台ま区蔵前4 了目旧番6号蔵前柴田ビル 

干 330-0031 さいたま市吉野巧2了目202番地1号 

干 227-0023 柏市中央1了目9番2号义保ビル 

干 260-0843 千葉市中央区末広日 T 目11番9号 
干 321-0912 宇都宮市石井巧2已78番地 
干 370-0831 高崎市新巧6 番19 号 
干 950-0863 新潟市卸新巧1 T 目842番地28 

干 213-8502 川崎市高津区末長1116 

干 180-0014 武蔵野市関前3 T 目15番10号 

干 224-0007 横;'兵市都お区ち田南 5 T 目18番53号 

干 192-0914 八王子市片倉巧311 - 1リーべ片倉1階 
干 390-0843 が本巿高宮南8 了目12香地が本丸和ビル1階 
干422-80%静岡市高松2 了目17番33号 
干43巳-0048ミ兵お市上西巧3 已-已 


広島ヴービスたンター 

垃082(日 03)5118( け） 
高松ヴービス它ンター 

巧087 (885) 1111(け） 
サービスステーション 
岡山垃086(244)4217(け） 
松江巧 0852(21 )9014 (け） 
松山泣 089(9:34)085 乃け） 


干733-00%広島市西区南観音の17蚕9号 

干 761-8084 高松市一宮巧2已8蚕の1 

干 700-0975 岡山市今1 T 目13塞33号 
干690 - 0015お江市上乃木9 - 2 - 17シェルブラン102 
干 790-0952 松山市朝生田巧7 - 1 - 3 2 


参ヴービスコールたンター福岡 


福岡-大分 • 佐賀-長崎- 
熊本•客崎•庭巧島•沖縄 
巧区 


巧092 (542) 0500(げ） 

FAX 0120 070 -220 0 リ-グイヤル） 


福岡ヴービス它ンター 

狂 092(552)1435( け） 
サービスステーション 

北九州な093(921)4572(け） 
大分泣0975(58)1524(け） 
熊本巧 096(:360)3981( け） 
庭巧島狂 099(254)6505( け） 


干 815-0031 福岡市南区清水2 T 目9蓄29号 

干 802-0064 化九州巿か倉化区片野4 了目3-旧木巧ビル1階 
干 870-0907 大分市大津巧1 - 14 - 2 
干 862-0913 熊本市尾の上4了目11 -47 号ミヒ□ビル 
干 890-0073 庭巧島市宇宿3 了目17番13号 


* 住所•電話香号は変更になることがありますのでご了承ください。 

(平成14年1月現な） 


狂072 (332)3311( げ） 

FAX 0120 070 -220 0 リ-グイヤル） 

干 465-0028 名古屋市名ま区猪高台1了目131日番地 
干 921-8014 金;'尺市糸田1 T 目71蓄地 
〒巳 14-0102 津市栗真巧屋巧1709番地 


の 

愛情点檢 

長年ご使用の;ち蔵庫の点検を！ 

このよ5なをがはあリまだんか？ 
•電源コード-プラヴが異常に熱い。 
♦電源〕ードに深し、傷や変形がある。 
♦こげ < さい臭いがする。 

参ぶ蔵庫床面にいつも水が溜まっている。 
♦ビリビリと電気を感じる。 

♦その他の異常や故障がある。 

I ご使用の中止 

I ▼ 

D ため、コン tz ントか6電源プラヴを巧 
肢売店に点検•修理をご相談ください。 

故障や事故防止 ( 
さ、お買上げの詞 


お客様へ……おぼえのため、お買上げ年月曰、お買上げ店名を記入されると便がでず。 

Au 、 口口 I ,が一口 n - 二 -；!；- : Z - 


^お買上げ年月曰 

年月日 ^ 

お買上げ店名 

V 


TEL 


FUJITSU 

株式会社富±通ゼネラル 

干 213-8502 川崎市高津区末長1116香地 
巧044 (866) 1111(大げ表） 
http ：// WWW . 干 ujitsugeneral . co . jp / , 


9210803005 



















































